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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി.( ടി ) 10 / 2016 - 17. 


2016 സെപ്റ്റംബർ 30. 


2 82 / 2016- 17 - പാലക്കാട് വിളയൂർ ഗവ. ഹയർ 

സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടം 
വൈദ്യുതീകരണം - 4, 30,000 


10, 800 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം 
എക്സ് സി കട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, 2 - 11 - 2016 , 4 മണിവരെ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30- ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 


3 83/ 2016 - 17 - എറണാകുളം കാക്കനാട് സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിലെ സർവെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസിന്റെ 
- പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 2,70,000 

- 6 ,750 
ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1- ന് 
500 + 5 % വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 2 - ന് - 860 + 5 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 540 + 5 % വാറ്റ്. 

-- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി/ സി ക്ലാസ്സ്. 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- നും 
3 - നും 20 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 30 ദിവസം. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


-- (2) 


(3) 


| 1 81/ 2016 - 17 - ഇടുക്കി കാളി യാർ പോലീസ് 

സി. ഐ . ഓഫീസിൽ പുതുക്കിപണിത ഡോർമിറ്ററി 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,37, 000 

- 6, 000 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd.gov.in - ൽ 
പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ട തും 
എക്സ്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ- ന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
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- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരവും അടങ്കൽ 
തുകയും - 139/ 2016 - 17 - പ . വ . വി. ഓഫീസ് കാര്യം - ഓഫീസ് 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,40, 000. 
- നിരതദ്രവ്യം - 3,500. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 
- 500 + നികുതി - 25. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 15 ദിവസം. 


ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 - 2 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും വിൽപ്പന നികുതി 0040 - 00 -111- 99- 01- 00 - 0 എന്ന 
ശീർഷ ക ത്തിലും ടിഷ റി യിൽ ചെലാൻ അടച്ച് രസീത് 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം നൽകേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം , 
കരാ റു കാരുടെ നില വി ലു ള്ള ലസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് 
എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാ ണ്. നിരതദ്രവ്യം 
എൻ. എസ്. സി . ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 
ഡെപ്പോ സിറ്റ്/ ദേശ സാൽക്യത / ഷഡൾ ഡ് ബാങ്കിന്റെ 
ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മ രാമത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd. gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 10 
ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

( ഒപ്പ്) 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 (02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00- 111-99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത്, നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി. ടി.എൻ./ 13 /2016 -17. 

2016 ഒക്ടോബർ 5. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പവ്യ ത്തി കൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത 
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 4 - 11- 2016 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്- 673 020. 
ഫോൺ : 0495- 2371857 


- (ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 
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